S swiafoh 



■ itiex. 



/<sLrtt* 



idlito dtrvpfiltt Jet '%?,,- 




,/'l&jXZo 1/Tin.ci folate. — 



UAfc.; 



B< 






J2^ #* 







l/dt/&ftff. 

(C/0 i;rt 



for i 



( 0mbo$ed ' tr 



ERXK sto, ScHNtR) 



LO S" 1)0 N 



al ft/4 Ditto/,- t, ;/!,■ /, y AV t 

%.\ o/,f v Mrti-/s y/ 



■gJisatchJSV 1 * 







/f/i-/j%.m. 






1 Oboe o IlautoTravkkso Principal*: 

I f ") X' f^TT "R T^O Altcgro tempo Giusto 




"■■*■' -~ — ~ 



Oboe 6 Flauto Tkayersg Principal*; 3 




t«.(«, M Dal Seen. 



- 



4 Oboe 6 Flauto Tr avers o Principale 



Arfarfio 




Oboe 6 Fl auto Tr avers o Principals 5 




1 




~t« 4 , 



/ [so-netsti 



Uci-, 









\jL Hb\ Ex>*A4.ioot 



h+vt*Mt£e* jvtTg 



'f, 3!. rv^ cxo 1 *. tuT-i - 



2 Flauto Primo 

Concert o : 











A . 3 






'i£e d™ ,;,, ^ 



— wmm 



{U^6) EK.x^.Sosa 









^loV l«T-°t - 



/S/cA' 



CoiVCERTO 



Ft, auto Secondo 



Allegro tempo Giusto 
lb 




